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複雑 化す る シス テム の 信頼 性 確保 に は 
冗長 設計 が 欠か せな い 

ーー 冗長 設計 の 位置 付け か ら 具 体 的 な 手法 まで 凶 


檜原 弘樹 


で EEE 逢 m 


デバ イス の 記事 園 シス テム の 記事 


"故障 を 防ぐ 


ー 回 路 』 プロ グラ ム 。 設計 べ の 取り 組み ー 


人 の 命 に か か わる 機器 を 設計 し た こと が あ 
り ま すか ? そこ まで の 経験 は な く て も , 監視 
カメ ラ や その 録画 装置 , カメ ラ 画 像 を 集中 菅 
理 セ ンタ に 転送 する ネッ トワ ー ク 機器 な ど を 
設計 し た 経験 は あり ませ ん か . も し , あな た 
の 設計 が 原因 と な り ,』 必 要 な 情報 が 記録 ・ 転 
送 さ きれ な けれ ば , 人 の 病 や 財産 に か か わる 問 
題 で す . 

この よう な 問題 を 防 ざ と と を 目的 と し て , 
信頼 性 設 還 の 一 つ で ある 冗長 設計 に つい て , 
事例 選 き も に 解説 し ます . プロ グラ ム 開 発 者 
や や 回 路 設計 者 が , 担当 者 レベ ル で どの よう な 
工夫 を 施し て いる の か が 分 か れ ば , 自分 の 設 
計 に も 生か すこ と が で きる で し よう 


冗長 設計 , 私 の 取り 組み 事例 15 連 発 ! 

ーー ハー ド ウェ ア や ソフ ト ウェ ア の 2 重 化 か ら 図 
動作 温度 に 関す る ディ レー ティ ング まで 較 
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